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コードレス八ンズフ y— イヤフオン 
PTM - BEM 4 ユーヴーズガイド 

お買い上げありがとうございます。 

ご使用の際には、必ずな下の記載事項をお守りください。 

-ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご巧解いただいた上でご使巧ください。 
• 別紙で追加情報が同巧されているときは、必ず参照してください。 

• 本書は保証書と一靖に、大切に保宵してください。 


ご巧用になる前に 

♦一部都道府県によっては、条例により八ンズフリーの使用が制限されている場合 
がありまず。 

♦運起中の携帯電話等の使用はおやめください。 

A 本製品からの発信や着信操作、電話機からの発信や着信操作を行う場合は、 

^必ず安全な場所に停車してから斤ってください。 

♦ご使巧の携帯電話機によっては、通話中にエコー現象（通話巧手に自分の声が少 
し遅れて聞こえる現象）が発生ずる場合がありまず。このような場合、電話機の 
音量を下げてみてください。ご使用の電話機によっては、辑ミ肖されない場合がご 
ざいます。予めご了承ください。 

♦通信機器と接続して使巧する際は、各機器の取扱説明書をお読みの上、使用環境 
条件等をずって正しくお使いください。 



型番 

PTM - BEM 4 

適合規格 

Bluetooth ver 2.0 + EDR 

伝送方式 

FH-SS (周;梅数ホッピング方式） 

周波数範囲 

2.4 GHz 〜2.483己 GHz 

通信距離 

約 10 m (環境によって異な口ます） 

喔お 

内蔵リチウムイオン 

発信出力 

ClassZ 対応 

連続通話時間 

約4時間 

連続待受時間 

約75時間 

セキュリティー 

1 28 bit 暗号化 

対応プロファイル 

ヘッドセット （ HSP ) 、八ンズフリ ー( HFP ) 

動作温度 

〇〜45で 

動作ミ显度 

1日〜90% (結露なきこと） 

動作環境 

通信規格 Bluetooth を控載した鹰帯軍話磯 

外形寸ま ( mm ) 

( W )16.5 X ( D ) 34 X ( H ) 34 

質量 

9 g 


ミ全上のご注意 


本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。 

本製品をお買いあげいただき、まことにをりがとうございます。 

本製品のご使用に瞭しては、この■■安全上のご注意 J をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ま 
た、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。 

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に巧ぎ、本製品を安全にお使いいただくため 
に、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。 


A 危険 

この表示を巧盛し.誤った巧り扱いをすると.巧 t または重瘍ををう差し近ったを除の発生が巧をされる内容。 

A 警告 

この-あ示を巧巧し誤った取り扱いをすると.巧 t またはち房をらうなど人身事故の原因となることがあります； 

A 注意 

二の-亥示を巧巧し.誤った巧り扱いをすると.傷害または物的損きがを生することがあります。 


図記号の意は 


A 注意を促す記号（么の中に警告内容が描かれています。} 

Q 行為を禁止する記号 （（$) の中や近くに禁止内容が描かれています。） 
〇斤為を指示する記号（參の中に指示内容う;描かれています。） 


I - 么危険 1 

0 運お中の携帯電話等の使用はぉやめください。運乾中の携帯電話ぉよび本製品を操作はなほ事故の原因になり 
ます。本製品からの発信や着信操作.電話機からの発信や着信操イ乍を斤うお合は.必ず安全な場所に停車して 
から巧ってください。 

0 航空機の運斤の安全に支障をきたす恐れがあります。的を機巧では、携帯電話から本製品を外し、機巧では使 
用しないでください。 

I A 警告 I 

〇 発煙、魚げ臭い旬いの発生などの-巧常状態のまま使用を続けると、感電、乂災の原因になります。ただちに本 
体の電源スイッチを切り、 AC アダプタをコンセントからほいてください。煙が出なくなってから販売店に修理 
を f 及頼してください。 

〇 内部に水などの液体が入った場合、興物が入った場合は、電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。そ 
のまま使用を続けると、感電、化おの原因になります。 

(\)浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。 

本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災，感電の原因になります。巧岸や水辺で 
の使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。 

雷鳴が聞こえとら、 AC アダプタやアンテナ線には触れないでください。感電の原因になります。 

0 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。巧属の AC アダプタ （ AC 100 V ) な外での使用 
は避けてください。火災、感電の原因になります。 

0 電源の按続は必ず同捆の AC アダプタをご使用ください。同巧の AC アダプタを使巧せずに、直接電源コンセン 
卜や自動をのシガーライター莲込口に接続しないでください。感電したり高い電圧が加えられることじよっ 
て、過大な電流が流れ、内蔵されている電池から漏液、発熱、発火または破損する原因となります。 

〇 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、電源スイッチ 
を切り、販売店にご連絡ください。そのまま博用を続けると、感霞火おの店(因になります。 


0 本旣品の上に、花瓶、コップ、植木味、化粧おや薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等 
を置かないでください。こぼれたり、中に入った場を、乂お、感電の原因になります。 

ds ) 本製品を分解、改造しないでください。本戲品や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。 

(\)鋪器具のぶくや直身寸日光のをたるところには設置しないでください。火災や故障の原因になります。 

〇 電源ケーブルが損福（あ線の霞出、お化してひび割れている、断線など）した場合は、直ちに使用を止めて 
ください。そのまま使用を続けると、感電、火おの原因になります。 

0 電源ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無巧に曲げる、ねじ 
る、引っ張る、壁や棚などの間に挟み込ませるなどはしないでください。コードが破横して乂お、感電の原 
因になります。 

0 電源ケーブルを熱器具の近くや直射日化のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて， 
乂おの原因になります。 

0 電源ケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。噴いて転倒したり、 
怪我や事故の原因になります。 


A ミ主意 


0 

0 

〇 

0 

〇 

〇 

0 

〇 


0 

0 
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調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たるお所には置かないでください。火災、感電の原因になるこ 
とがちります。 

窓を閉め切った自動車の中やダッシュボードの上などの直射日化が当たるところや、エアコンの吹き出し口 
など異常に温度が嵩くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え.火災.感 
電の原因になることがあります。 

万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き，すぐに電源コンセントから AC アダプタ 
を巧けるようにしてください。 

充電完了後に、度時間 AC アダプタをコンセントに接続したままにしないでください。 

充電終了後は、を全のために必ず コン セン ト から AC アダプタを巧いてく ださい。 （6 巧間は上の巧竜はしないでください） 
充電は必ず室内で行ってく ださい。 

お手入れの際は，安全のため AC アダプタをコンセントからあいてください。 

濡れた手で AC アダプタををきをししないでください。感電の原因になることがあります。 

AC アダプタや充電ケーブルを巧くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部分をもってないてくださ 
い。ケーブルが傷つき， 火災、 感電の原因になることがあります。 

お子様がむやみに手を轴れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。 

ネックストラップの取りないには十分ご注意ください。移動中にストラップが引っかかると大変危険です。 

自動車巧で使用した場合、車桓によりまれにを載電子機器に影響をちえる場合があります。安全走行を損な 
う恐れがありますので、そのようなあ合は使用しないでください。 

本製品や携帯電話のコネクタ部分を.むやみに指で触れたり金属を接おさせたり水気や埃を付着させないよ 
うご注意ください。接触不良や静電気により、本製品および携帯電話の故障や感電の原因になります。 

本敦品に動作対応している携帯電話機な外の構器に接続しないでください。本製品またはを続している機器 
の故障の原因になります。 


使用上のごを意 


最新情報の入手方ま 


プリンス h ンテクノ n ジーでは、インターネットのホームページに 
て最新情報や販売店を紹介しております。 

http://www.princeton.co.jp/ ) 


ューザー登録について 


脾社巧ームページにて、 ユーザー 登録げできます。 

脾社ホームページ「ユーザー登録」 

http :// www . princeton . co . jp / support/reg にか ation / top.html 

※ューザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。 

※ューザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ューザー登録の変更はできませんので、 
ご了承ください。 


保証規定について 


付属保証書をご参照くだ'さい。 

なお、保証書の再発はできませんのであ5かじめご3承<だ'さい。 


製品に関ずるお問い合わせについて 


-テクニカルサポー I - 

電話： 03-6670-6848 

受付：月曜日〜金曜日の9 : 00〜12:00、13:00〜17: 00惭祭日および舆ネが旨定か業日を除く） 

Web からのお問い合わせ 

http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html 


つ。 のスりテの口 y —巧なきな 

をな器の化がおよび外観は、予话なく変更することがあります。 

本書の巧をは予皆なく巧黄されることがあります。 

本書のを作複はプリンストンテクノロジー株式会社にをります。 

本書の一部または全部をホ巧で使用、複製，転載することをお断りします。 

そめ化.本奇に記載されているをホ名.製品名は各社の商標.および登録商標です。 

本書では TM ⑩は B 月記しておりません。 

本が器の巧容またはそめせなによりを生した損害にっいては.いかなる責巧ら負いかねます。あらかじめご了弟;ください。 

聞 uetooth のは.その商標権る•が巧ちしており.プリンストンテクノ ロジー株式会なはライセンスじ基づき巧用しています； 

2009年2月第5版 Printed in CHINA 

Copvnght 芭20日9 Princeton Technology ltd . 


本製品で使用する電波に ついて 

本製品は Z 4 GHZ 帯域の電波を使用していまず。本製品を使用する上で、無線局の免 
許は必要ありませんが、が下のま意をご確認ください。 

が下の近くでは使用しないでください。 

♦電子レンジ/ペースメーカー等の産業-科学-医療用機器など 

♦工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構巧無線局（免許を要ずる 
無線局） 

♦特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

• IEEE 802.11 g/b 無線 LAN 機器 

上記の機器などは团 uetooth のと同じ電波の周波数帯を使用していまず。上記の近く 
で本製品を使用ずると、電波の干渉を発生ずる恐れがありまず。 

2.4 GHz 帯使用の無線機器に ついて 

この機器の使巧周波数帯では、電子レンジ等の産業-科を-医療用機器等のほかエ 
場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要ずる無線 
局）及び特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されていまず。 

♦この機器を使用ずる前に、近くで移動体識別用の構巧無線局および特定ル電力無 
線局が運営されていないことを確認してください。 

♦万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生し 
た場合には、速やかに電波の発射を停止した上、混信回避のための処置等（例え 
ば、ノて一了ィシヨンの設置など）については、弊社カスタマーサポートへお問い 
合わせください。 

♦その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の事例 
が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、弊社カスタマーサポー 
卜へお問い音'わせください。 

本製品の電池に ついて 

♦長時間巧時間な上）の充電はしないでください。 

♦電ミ也には寿命がありまず。 

使巧状態によって異なりまずが、約300回繰り返し充電できまず。十分に充電し 
た電池で使巧時間が著しく短くなってきたり、ご使巧いただけない場をは、電池 
の寿命でず。弊社では電ミ也の交換を行っておりませんので、新しい製品をご購入 
ください。なお、電池の寿命は使用状態などによっても異なりまず。予めご了承 
ください。 

♦電池はミ肖耗品でずので、保証の対象にはなりません。 


良好な通信のために 

♦他の機器とは、見通し距離で拘 10 m が内で通信してください。建物の構造や障 
害物によっては、通信距離が短くなりまず。特に鉄筋コンクリートなどを挟む 
と通信できないことがありまず。 

♦電気製品 CAV 機器、 0 A 機器など）力、ら 2 m が上離して通信してください。（特 
に電子レンジは通信に影響を受けやずいので 3 m が上離してください。）正常に 
通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの場合は、受信障害になる場合があ 
りまず。 

♦無線機や放送局の近くで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してく 
ださい。 

♦使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをおずずめしまず。 

他の团 uetooth ® 磯器からの接続要求に応答ずるたゆに常に電力を消費しまず。 

無線 L ^ N 機器との電波障害について 

♦ IEEE 80 之11 g / b の無線 LAN 機器と本製品などの Bluetooth の機器は同一周液数帯 
に. 4 GHz ) を使用するため、お互いを近くで使用ずると、電波障害が発生し、 
通信速度のお下や接続不能になる場合がありまず。この場をは、使用しない磯 
器の電源を切ってください。 

テしビ/ラジオを本製品のぶくでは、できるだけ使用しないでください 

♦テレビ/ラジオなどは团 ue ね oth のとは 異なる電波の周波数帯を使用していまず。 
そのため、本製品のおくでこれらの機器を使用しても、本製品の通信やこれら 
の機器の通信に影響はありません。ただし、これらの機器を团 uetoo ホ 0 製品に近 
づけた場合は、本製品を含む目 luetooth の製品が発ずる電磁波の影響によって、音 
声や映像にノイズが発生ずる場をがありまず。 

間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません 

♦本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用される木材やガラスなどは通 
過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できまず。ただし、鉄 
筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しませ 
ん。部屋の壁にそれらが使巧されている場を、通信ずることはできません。同 
様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている 
と通信できません。 

♦携帯電話および本製品は電波を使用しているため、第兰者に通話を傍受される 
可能もありまずので、ご留意ください。 


付属品のお認 


本製品のパッケージの内容は、次のとおりでず。お買い上げのパ 
、ソケージに次のものが同捆されていない場合は、販売店までご 
連絡 < ださい。 


インナーフック付き 
イヤフオン 


充電端子 
保護キャップ 

(ストラップ付き） 

©0© 

イヤ-パッド 




マイク部分を□の方向【こ向けて インナーフック使い方 
装着して< ださい。 耳の内側【こ引っ掛けます。 

© 耳の形化によっては、インナーフプクが引っかから 
ないお合がございます。あらかじめご了承下さい。 


イヤーパツドの交換 


ご購入時には、イ 
ヤーパッド（中）が 
取り付けられてい 
まず。イヤーパッド 
部分は付属のイヤ 
ーパッド（か/大） 
と交換ずることが 
できまず。 



無理な力を入れ 
るとイヤーパッ 
ドが破振する場 
合があります 
ので、根元を指 
でちえて慎重に 
取り外してくだ 
さい。 


根元を指で 
まえて、慎重 
じ取りかす。 


ミソ【こはまるまで 
押し込む 


を部のちな機能 


イヤフォンの充電方法 



イン ナー フック 

_+ボタン 

音量を上げる 

電源ボタン （ LED ランプ) 

電源 ON/OFF 
着信に応答/通話を終了 
ペアリング 
リダイヤル 


广 LED ランプ動作- 

青 LED 点滅（ゆつくり）一電源オン 
青 LED 点滅脚、）一^51立中 

ホ LED 点滅一電池麵少ない 
ホ LED 点な一充電中（青 LED 点灯一完了) 

青ホ LED 点滅ーペアリング（探索）中 


充電端す保護キャップを外して、付属の AC アダプ々を接続しまず。 巧电端子巧唐キャッ3について 


工場山が時のバッテリは完全充堪されていません。 
初めてお使いになるときは必ず2時間程度充遥してく 


①六が完全に充馆されてぃるときは、通話は最大 
4時間、待機は最大75時間が能です。 


-長時間充電をしたまま放置しないでください。 


充電完了まで 


約2時間 


※初めてご使用の際には、 
充電完でまで約2時間要 
する巧合がございます。 


製品出荷時に取り付け5れてし^る充電端子保護キでップは、失 < さなし^よラにを意して <ピ 
さい。必要に脑じて、本製品に巧属している、紛失防止巧ストラップび巧いたキかシプの使用 
をお勧めいたします。 


紛失妨止用ストラップび付したキでップは' 本体のフック部分にストラップを通し、先端を巧に 
通して固をします。 



( ——完を巧電時のほ用時間一^ 

通話時間：約 4 時間 
待受時間：約 75 時間 


ご巧田巧に、おず裏面をお廣み<だま1、〇 


空お巧量がかはい場を 

イトフォンの電池残量巧みない場合丄 ED びホ担に点滅します。速ゆなに充電してください。 


r 










































































































































困つたとまは？ 


車を運転中に携帯電話の操作は道路交通法により禁止されております。 


イがフオンの基本操巧 


電源を切る 


電源を入れる 


—ムの調壁 


青い LED が点财するまで 
電源ボタンを数秒押す。 


赤い LED が点灯するまで 
電源ボタンを数秒押す。 



「ピ□リツ」 


青しん ED が点のしたら、指を離す。 



「ピッピッピッピ□□、ソ」 


赤い LED が点财したら、指を離す。 


ボタンを押ずごとに、音量が大 
きく (かさく)なります。 


かさくなる 




大きくなる 


① 


各ボタンは、強く押しすぎると故障の原因となります。軽く押して操作を行ってください。 


の! 1回巧ずごとに「ピッ」 

最大または最ルになった場合「ピ□、ソピー、ソ」 


イヤフオンの登録 


、巧 g 


m 


機器の設定を行ラときは、携帯電話の取扱説明書もご用意ください。 


ご利用の携帯電話で、巨 lue 阳 0th 機器の登緑を巧いまず。 
携帯電話の取撒説明書に従って、「封 uetooth 機器の横索」を巧つ 
てください。 


携帯電話が巨 luetooth 機器の模索を開始したら、イヤフォンの電源 
ボタンを、電源 OFF の状態から LED が赤と青の交互に点減ずる（ぺ 
アリングが態)まで押したままじしまず。（約4砂程度） 

LED が交互に点滅した6離します。 



電源 OFF の状態 LED が赤と青 
の交互に点滅するまで電源ボタンを 
押したままにする（約4秒程度） 





① 


イわ ■ 


I * V のを巧 


LED が赤と青の交互に点滅した6 
(ペアリングが態）ボタンを放す 

電源が ON のが態で電源ボタンを押したままにずると 
電源が OFF になりまずのでごを意ください。 

ボタンを強く押しすぎないでください。 


イヤフォンが横化されると、携帯電話じイ巾フォンの機器を 
『 PTM - 日 EM 4』 と表示されまず。 

『 PTM - 日 EM 4』 を違択して、登録を行ってください。 


① 


携帯電話の機種によっては、登録開始時に携帯 
電話の暗証香号入力が必要な場合がありまず。 


パスキーの入力画面が表示された6、 
イヤフォンのパ スキーを 入力しまず。 


パスキー ri 234 J 

携帯電話の指示に従って、登録を完了してください。 



rPTM - BEM 4 J を适択 


バスキーの入力 


123か 


パ スキー 
M 234 


0 


携帯電話の機種によっては、機器の種類を選択ずる必要がありまず。 

本製品は、「八ンズフリ ーJ として登録してください。 

八ンズフリーが外で登録した場合、本製品が正常に動作しない場合があります。 


() 八ンスフリー 

X ぺッドセット 


設定巧みのイがフオンをほ用ずる場さ 


—度設定レた傑おは、再度設定をずるを要はち日ません0 
携帯電話を巧続待ちの巧態にレまず0 

※設を方法は,携帯電話の巧あ説明書をご参照 < ださい。 電 SON 


イヤフォンの電源が切れている場台、電源ボクンを約3秒押します。 
イヤフォンを耳じつけていると、"ピ□リツ"と音がしまず。 


再度電源ボタンを軽 < 1回押すと、携帯電話と接続を確立しまず。 



青い LED が3秒おきに 
1回点滅します。 


青い LED が短い間隔で 
点滅します。 

巧帯要話と通信でまる 
巧おには日ます。 



接続げ巧立しているが態で携帯電話の呼び出し音が鳴ったら, 
電源ボクンを軽 <1回押して通話を開始します。 


プルルツ 


軽く1回押す 


口 S 口 
000 
〇〇〇 
〇〇〇 
CDCDCD 
〇〇〇 
呂 OCD 



イヤフオンで通話できます。 


イヤフォンの電源を入れて、携帯電話と正しく通信設定されている 
か確認してください。 


通常の携帯電話と同様に電話をかけると、相手に電話が鬟がる 
と、そのままイ中フォンで通話できます。 

携帯電話で通話しているが態で、イヤフォンで通話できない場合 
は、電源ボタンを軽く1◎押して、イヤフォンに通話を切替えます。 
切り替えち法は携帯電話の機種により異なる塌台がありまず。 
詳しくは、携帯電話の取撒説明書をご確認ください。 


通話を終了するには、電源 
ボタンを軽く1回押しまず。 


軽く1回押ず d 



n 

軽く1回押す^ 

- C 


II 

V .ノ 

通 

k ミ ； L f 



ミ J ■卜 通話中に,+ボタンとーボタンを同時に1回押ずとこちら 
の音声をミュートすることができます。 

再度+ポタンとーボタンを同時に1回押すとお除します。 



始 


イトフオンで通話できまず。 

通話を終了ずるには、電源ボタンを軽く1回押します。 


① 


イヤフォンの電源が切れている場合、また 
は携帯電話との接続が確立されていない場 
合、イヤフォンで電話を受けたり、通話す 
ることはできません。 

携帯電話の機種によっては、通話開始や通 
話終了時に携帯電話側の操作が必要な場合 
があります。 


y ダイサル 


電源ボクンを2«1>闇（ィャフォンか6ピッピ、ソと2回なった6) 
押すと,最後にかけた番哥こリダイヤルすることができまず。 


① 


•携帯電話の機種により動作しない場合がありまず。 

• 長く巧しずぎると電源が切れまずのでごを意ください。 


Q 音ちがかをい。 

イヤフォンのスピーカー音量がルさい場合じは、携帯電話の受話音量を調節して音 
量を大き < して< ださい。（受話音量の操作方まは各携帯電話の取扱い説明書をご 
参照くださぃ） 

b 電源が入らない。 

イヤフォンの充電が足りなし巧!能性があります。 

巧度、十分に充電されているか（充電ケーブルのランプが緑色になっているか）確 
認してくださぃ。 

b いごまでちホと青のラシスが点巧レている0 

^お互いの機器の認識が正常に行われていない可能性があります。設定を一度中止 
して、はじめからやり直してください。また、同じ機器を複数使用している場所におい 
ては認識作業を他の機器と同時に巧わないよう気をつけてください。 


知 ほ話または受信でまない0 

イヤフォンの電源が切れている塌合、または携帯電話との接続が確立されていない 
場合、イヤフォンで電話を受けたり、通話することはできません。 

知 までな要がレたい。 

き用のき巧充電ケーブル rPT(\/l-BEM4DCJ をご利巧ください。 

弊なホームぺージ 「Princeton Direct」(http://www.princeton-direct.jp/) 
でもご購入いただけます。 

知 パソコンと巧綜レたい。 

パソコンに接縮している Bluetooth アダプタが r ヘッドセットプ□ファイル （HSP)」 
に対応していれば接続が巧能です。 

詳しくはパソコンに接続している Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。 


製品に関する FAQ は、下記勢社ホームページご参照ください。 

http://www.princeton.co.jp/support/top.htiTil 


製品保証に関して 

•万一.お出のこ度 AD 、 ら1年内におおが巧居した場合は，#なによるの障判断ま了を，巧«にて胃おお巧巧巧巧3せていただきます。慣埋にて交巧された 
本体も'よ口部品におしての坑ち苗は巧社に* S するをのとをします。 

• 巧証の巧をとなる部巧は S 品の A - ドウェア部分のみで，ホ付品で消耗品は保証が安よりお外とさせていただきまず。 

•本製品の巧障まに巧用によってまじた損害は，直接的•間接的問わず.巧なは一切の责任を負いかなますので，予めこ了承ください。 

-当社は商品どうしの互換性問屋やちる巧定田をでのを作不良や义おなどの不正涯口問是に图する正涅性で完を性にっいては.岩示的にも巧モ的にをいかなる巧 
証も行なってお口ません。またお巧した商品に酉ましておました下記のよろな担害および毎ちについてを、当せは一切のち任を良わないもの t いたします。 

•-ちごち入いただいた商品は，商品自体が不良ではない旧り，返品または巧没はできません。をお器には対応糖涅があり，こ度入時にこ実巧していますのでよ 
<こ度設下さい。があ機谨おさいによるを品はできませんので予めご了を下さい。 
ihis warranty is valid only in Japan 

免責事項 

■巧証巧間のでちってを，巧の巧合は巧罰巧を外となります. 

■な証皇のこ提示がない場さ.または記入おれ，改ざん等が菌められたちを。 

•設箱.巧巧の不備等，使用方法およひ.ま是吾項に反するおお0扱いによって生じた巧障•涅巧。 

•苗を-ま下-衝 g など，おおり扱いが不適切なためにちじた巧担-損*。 

-も'宙巧のまに巧すべきま由によりをじた窝おにお S のないか涅上の垣( I 。 

■火な、化空.水き.巧をるき.その化天地異奕，異常ま圧などによりをじた故度•損巧。 

-泻厉しているほかのお器、その化外部要因に粗因して生じた巧居’損巧。 

-あ'吉巧力增自にインストールされたソフトウェアにお旧してまじた巧居-没11。 

• お客ほのか患または重盾失により生じた故度-涅11。 

-ューザースガイド記»の担ホを件ならびに活器設田ち境を而足していない場合。 

-鞋なもし < はが社おちの保ずをななかで本製品の苗!品交搜.便理 -«S - を造を巧した場合。 

-譲巧などより製品を入手した場合。 

■お頁い上け堅品のな居をし< はを巧不具合(こよ0,その製岳■ぞ巧巧したこと(こよ0ちじた直接，間接の巧害， HDD 等記盾巧体のデータに巧する這»,をを利 
益' ブロンタイム（坦能停止巧聞），おぎからの巧用，設巧および肋きへの損害，巧を.お客ほおよび巧みする第 S 者の爱品をさむシステムのデータ，フログ 
ラム、またはそれらを巧涅する巧にまじる頁巧（人件 a , 巧通 a . 巧旧 S ) 等，一切のな証は巧しかねます。またそれらはおを巧証の巧記がされていないち合 
であっても（異扣.不法行為等を巧請の如何を問わす）まなを負いかねます。 

■ S 品を星用した結果の化へのお S につきましては一切のま任を負いかねますので予めこ了を下さい 

■度入された当社裝品の化障.または当なが提供した保証サービスによりおぎほが巧った這害（短巧的，時間的 ■ 黄おの，泻巧的等）のラち，直巧•間接的(こ 
をまする可能性のをるいかなるをち利な、捐吉につきましては.当なに巧ちまたは重大なる過失がをる場合を除き，巧社では一切ま任を負いかねますのでこ 
了まください。また.算社がち任を居5巧合でを、重てな入身垣言の場合をおき，おぎ巧が巧入された货な裝品などの涵裕を超えてま柱を負ラものではあ口 
ません， 

製品修理に関して 

•な証用間巧の«理は.辉 tt テクニカルサポートまでご連巧いただいた歡ホ度品をが社までを付していただきます，巧垣品巧付の南.が社までのち料はも'ぎ苗の 
こ負担となりますことをホめこ了承<ださい。巧理を了品または代替品をこ指定の場巧にこ送付させて頂きまず。 

• 曲传活記た笑中及ぴ巧涅中の巧音品’商品芭し化し等はいかなる巧合においても一切巧ってお口ません。 

• おをほに商品が到 a した曰から1坦聞 U 巧に、お客巧より当社に巧して初巧不良の申請があったち合で.むおかっおな測の-虽定がなされたち合にのみの巧不良品と 
して.正ち品をし< は新品との巧おをさせていただきます。その巧はこ篇入時の巧包，垣，巧証皇などの付届品等が全て偷っていることがを件となります， 

•« 理品に因しては嘴品保註るを必ず同柏し，下 E 「お問い合わせについて J に記入されたを巧までこを付ください。 

- Hi 造中止等の理由によ0交毎な品が入手で可能な巧合には同專品との巧毎とな0ます。 

•おきほの設ま，接尻等のミスでをったち合、また製品の不良とは設のられない場さは，技滿料およロチェック料を頂く場合がこさいますので予めご了承下さい， 

• おを括の卸都合により，有巧の撤回 • キでンセルを巧われた場合は巧術ホ篇料及び運を料を話求させて頂く場合がこざいますので予めこ了承下さい。 

•サポートスブッフの指示なく.お客货の判断こよ口裝おをご送付頂いた場合で.症巧の再現性が見られない場合，及び製品化巧の店困巧と利巧された場さ.技術 
手が料を黃ポさせて頂<場合がこさいますので予めこ了を下さい， 

修理/お問い合せに ついて 

■テクニカルサポート-商品および巧証に閱ずるお P 月い合わせ巧 

テクニカルサポート 

干 101-0032 ま京都千代田区ち本町 3-9-5 KAI , ピル 3 F フリンストンテクノ □ジー巧巧会社テクニカルサポート課 

フ リーダイヤル： 03-6670-6848 

(巧か：月曜日からを睡日の9 : 00〜12 : 00, 13 : 0日〜17 : 00巧を日おょび巧な;指定ホ巣日を除り 

Web からのお問い合わせ： http :// wvvw . princeton . co . jp / contacts / top.htrnl 


製品保証規定 

保証期間：1年保証 

•お買い上げになりました機器が、取扳説日月書等にがった正常な使巧が態て巧一故障した攝合には I 本保 
証届定にない無料にて放障の修理をいたします。 

•修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご巧頑ください。 

•保証期間内でもこ欠の場合には有憤修理となる場合がごさいます。 

1) ユーザーを绿をされていない場合。 

2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改さん等が認められた場合。 

3) ご使用の誤り、または不等な修理、調整、配星、誤接続による故障及び損な。 

4) 接続している他の機器に起因して生じたか障及び厦巧。 

5) お買い上げをの輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた巧障及び損傷。 

6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定かの電圧使巧等による故障及び損な。 

•本保証書は、日本国内においてのみ有効でず。 （This warranty is valid only in Japan ) 

•免責事項，製品保証に関しての記載も併せてご貢ください。 


保証書 


製品型番: PTM - BEM 4 シリアル No . 


保訊期間：お買い卜げ日 

^ B 

R から1年間 

フ リガナ 

お客様名： 


様 

住所： 

電話番号： — — 

E-mail : 



販売店名-住所-電話番号（販売店印） 






Pnnceton 


コのスりテク J 口 y - 株式舍社 

本社〒 101-0032 ちをが千け田区き本巧 3-9 -日 KAI. ビル 3F 
UR し； http://www.princeton.co.jp 

















































































































































































